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सं . 152 ] 
No. 152 ] 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली,16 जनवरी 2017 


का . आ . 165 ( अ). - प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली ( टीबीसीबी) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पारेषण 
योजनाएं अधिसूचित की गई थीं जिन्हें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अधिसूचना के माध्यम से दर्शाया गया हैः 
क्रम स्कीम का नाम राजपत्र अधिसूचना जिसमें स्कीम 

स्कीम का स्कोप 

अधिसूचित है 
उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण | का . आ . 1263( अ ) 

(i) बल्लभगढ़ – ग्रेटर नोएडा ( न्यू ) 400 केवी 
स्कीम एनआरएसएस -XXXIII दिनांक 20. 5. 2013 

डी / सी लाइन ( बल्लभगढ़ एस / एस से 5 किमी . पर 
( फा . सं . 15 /1/ 2013- पारेषण ) मल्टी- सर्किट टावर) 


( ii ) 50 के. ए . की एक शॉर्ट सर्किट करेंट रेटिंग के 
साथ ग्रेटर नोएडा (न्यू ) में 2x500 एमवीए, 
400/ 220 केवी जीआईएस सबस्टेशन की स्थापना । 


400 केवी 

- लाइन बे: 2 
- 400/220 केवी आईसीटी ( 2x500): 2. 

आईसीटी बे: 2 
बस रिएक्टर ( 125 एमवीएआर): 1 
बस रिएक्टर बे: 1 

लाइन / आईसीटी बे के लिए स्पेस : 4 
- आईसीटी के लिए स्पेस : 1 
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वेमागिरी क्षेत्र - पैकेज बी के | का . आ . 579( अ ) . 
आईपीपी के साथ संबद्ध पारेषण 

दिनांक 15. 3. 2011 
प्रणाली 

( फा . सं .15/ 1/ 2011 - पारेषण ) 


220 केवी 
- लाइन बे: 6 

आईसीटी बे: 2 

लाइन / आईसीटी बे के लिए स्पेस: 4 
वेमागिरी पूलिंग स्टेशन - खम्माम 765 केवी 
1xडी / सी ( दूसरा सर्किट ) लाइन 
खम्माम - हैदराबाद- 765 केवी 1xडी/ सी 
( दूसरा सर्किट ) लाइन 
वर्धा- जबलपुर पूलिंग स्टेशन 765 केवी 
1xडी / सी लाइन 


वेमागिरी क्षेत्र- पैकेज सी के | का . आ . 579( अ ). 
आईपीपी के साथ संबद्ध पारेषण 

दिनांक 15. 3. 2011 
प्रणाली 

( फा . सं . 15 /1/ 2011- पारेषण ) 


2. पारेषण संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की 36वीं बैठक में उपर्युक्त तीन योजनाओं की अधिसूचना निरस्त करने की सिफारिश की 
गई थी जिसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09 अगस्त , 2016 के पत्र सं . 100/ 1/ ईसी ( 36) 2016- पीएसपीएंडपीए -I/ 963 
978 द्वारा विद्युत मंत्रालय को सूचित किया गया था । इसलिए इनके कार्यक्षेत्रों सहित उपर्युक्त योजनाएं एतदद्वारा निरस्त की जाती हैं । 


[ फा . सं . 15/ 3/ 2016- पारेषण ] 
ज्योति अरोड़ा , संयुक्त सचिव ( पारेषण ) 


MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th January, 2017 
S . O . 165 ( E ). - The following transmission schemes were notified for implementation under Tariff Based 
Competitive Bidding ( TBCB ) vide Gazette Notifications mentioned in below table : 
| S1. Name of the Scheme Gazette Notification by which 

Scope of the scheme 
| No . 

Scheme was notified 
Northern Region System | S . O . 1263( E) . 

(i) Ballabhgarh – Greater Noida (New ) 
Strengthening Scheme, NRSS Dated 20. 5 . 2013 

400 kV D /c line (5 km on multi -circuit 
XXXIII ( F. No . 15 / 1/ 2013 - Trans ) 

towers from Ballabhgarh S /s) 


( ii ) Establishment of 2x500 MVA , 
400/ 220 kV GIS substation at Greater 
Noida (New ) with a short circuit current 
rating of 50 kA. 


400kV 

Line Bays : 2 nos . 
400 /220 kV ICT ( 2x500 ): 2 no . 
ICT bays : 2 no . 
Bus Reactor ( 125 MVAR ): 1 no. 
Bus Reactor Bay : 1 no . 

Space for line/ICT bays : 4 no . 
___ - Space for ICT : 1 no . 


220 kV 

Line Bays: 6 no . 
ICT bays: 2 no . 
Space for line/ ICT bays: 4 no . 
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- 


Transmission 

System 
associated with IPPs of 
Vemagiri Area - Package B 


S .O . 579 ( E ) . 
Dated 15 . 3 .2011 
(F .No. 15 / 1/ 2011- Trans) 


Vemagiri Pooling Station -Khammam 
765 kV 1xD /C (2nd ckt.) line . 
Khamam -Hyderabad 765 kV 1xD /C 
( 2nd ckt.) line 
Wardha - Jabalpur Pooling Station 765 
kV 1xD /c line. 


Transmission 

System 
associated with IPPs of 
Vemagiri Area - Package C 


S . O . 579 ( E ). 
Dated 15 . 3. 2011 
( F .No. 15 / 1 /2011-Trans) 


2 . Above mentioned three schemes were recommended for de-notification in 36th meeting of Empowered 
Committee on Transmission , which was conveyed to Ministry of Power by Central Electricity Authority vide letter 
No. 100 / 1/ EC (36 ) 2016 - PSP & PA -1/963-978 dated 9th August , 2016 . As such , above schemes including their scopes 
are hereby de- notified . 


[F . No. 15 / 3 / 2016 - Trans] 
JYOTI ARORA, Jt. Secy. ( Trans ) 
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